SINTONIZZATORE STEREO PER FILODIFFUSIONE G. 16/400 



G 1/428 - Panneilo da 3 unltd, serle « Rack » standard 19”, nel quale 6 montato un sintonizzatore per Filodiffuslone G 16/400, 
senza mobile in legno, con schermo metallico. 




























